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Franceza veche (franceis, frangois, romanz; franceza modernă: ancien frangais) a fost limba vorbită în 
nordul Franţei din secolul al VlII-lea până în secolul al XlV-lea. în secolul al XlV-lea, aceste dialecte au 
început să fie cunoscute colectiv ca langue d'o'il, în contrast faţă de langue d'oc sau de limba occitană din 
sudul Franţei. Mijlocul secolului al XlV-lea este considerat ca fiind perioada de tranziţie către franceza 
medie, limba Renaşterii Franceze, bazată îndeosebi pe dialectul din regiunea île-de-France. 
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